Cleaning vvater drains 


e Fuel filler well drain 


e Fuel filler well, drain outlet 


e Rear fender 
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Model 107, 123, 124, 126, 140, 201 


6030/1 


6030 Cleaning water drains 


e Rear fender 


e Fuel filler well, drain outlet 





e Spare tire well 
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e Side member 





Models 123, 124, 126, 129, 140, 201 


6030/2 


Cleaning vvater drains 0030 


e Front of side member 


e Rear of side member 


e Side member to A-pillar transition joint 





P60-2126-13 


Model 107 
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Cleaning vvater drains 


6030 
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Model 123 
Model 123 


e Upper engine compartment 
e Lower engine compartment 
e Ar plenum (cowl) drain 


Model 123 


6030/4 


Cleaning vvater drains 6030 


e Drain holes in air plenum cover 


e Air plenum (cowl), outer drain hoses 


P60-2133-13 





e Air plenum (cowl), center drain 





Model 126 
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6030 Cleaning water drains 


e Air conditioning condensation drain 


ə Heating and air conditioning drains (in 
transmission tunnel) 





Model 107, 123 


e Sunroof front 





All models 
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Cleaning vvater drains 0030 


e Upper A-pillar 


e A-pillar drain outlet (top arrow) 


e Component compartment (lower arrow) 


e Air plenum (cowl) drain outlet 


k Dan 
ge 


"gf == 





NS Se | d 
NAN Tee rs Mb 


Model 124, 201 
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6030 Cleaning water drains 


e Air plenum (cowl) 





Model 129 


e Air plenum (cowl) 


e Fuel filler well drain outlet 





TZ 
4 Ben E L OY 


r 


Model 140 
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Cleaning vvater drains 6030 





e Lower A-pillar 





Model 129, 140 


e Rear air conditioner 
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P68-2211-13 





Model 140 
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